


















































Nehervage B, Y 


eo ha, Al & - —— Meteorological Service of Canada 

wait — eco 5 | \ Eat a ae / | : oe —— SIR FREDERIC STUPART, DIRECTOR 
Eb RSE [NOY | | hee SO | Of Oe ee ~ NORMAL MEAN DAILY MAXIMUM 
| AND MINIMUM TEMPERATURE 


FOR THE MONTH OF APRIL 














MEAN MAXIMUM 


MEAN MINIMUM 


aoe " 
eet 


$ oa iN 
Pe iy ( 




















| 
Wemeiben }/ 
| Lake F 









































































































































a ide | Oia 


































































































é Le us 7 us : = - - — = : 
: nS 114 3 : é : 
- "2 i no 109 io8 107 106 105 104 103 vm aes om 2m 
= 35 98 97 96 














Base-map trom the engraved plates \F 2- 


MAP COLLECTION ; of the Department of the Interiar 
UNIVERSITY OF ALBERTA =P. Pini. ner 
EDMONTON, ALBERTA Prowie Troe a 251% _ Apr. 
i “CANADA Onc | 


